TABLE III 


MARK VI vs. MARK VIII CIGARETTES 


TYPE 

FACTORY CODE 

BY-PRODUCT 

MAKER 

% REMOVAL 

Marlboro 

2890 

0% BL 

VIII 

22 

Marlboro 

2902 

0% BL 

VI 

47 

Marlboro 

2904 

20% BL 

VIII 

46 

Marlboro 

2888 

20% BL 

VI 

58 

All Burley 

2850 

-- 

VIII 

35 

All Burley 

2898 

-- 

VI 

50 

Bright-Turkish 

2849 


VIII 

3 

Bright-Turkish 

2901 

- - 

VI 

30 


These data were obtained based on 5 minutes testing rather than 
the standard 4 minutes testing. 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/kgpk0001 



